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ITEM 

UNIT 

PLAN 

ACTUAL 


Electric Power 

1000 kwh 

572246 

572669 

6612807 

Brown coal 

ton 

20338 

16343 

270000 

Aluminum 

ton 

2849 

2840 

33800 

Sulphur 

ton 

2480 

2691 

28860 

Sulphuric Acid 

ton Sc 3 . 

38538 

*. 39454 

49*3250 

Soda Ash 

ton Ka2C03 

47420 

43771 

552000 

Caustic Soda 

ton HaOH 

23502 

23313 

285600 

Chlorine 

ton 

18009 

17667 

212595 

Ammonia 

ton NH3 

37920 

38565 

431845 

Calcium Carbide 

ton. 

65858 

64315 

825060 

Acetylene black 

ton 

1293 

1514 

15350 

Gas black 

ton 

267 

205 

3200 

Calcined alumina 

ton A1203 

3790 

3892 v 

51000 

Nitrogen fertilizer 

ton N 

25774 

26322 

300500 

Ammonia sulphate 

ton 

13800 

15248 

162950 

Sodium saltpeter 

ton 

448 

438 

5150 

Calcium ammonia saltpeter ton 

10599-' 

9056' 

116380 11 ; 

Calcium cyanimide 

ton 

927 

: 750 

16020 

Phosphate fertilizer 

ton P205 

10023 

10956 

120000 

Superphosphate (unit not given ) 

5366 

6102 

70000 

Schmelzphosphat 

ton 

4657 

4854 

50000 

lithopone 

ton 

611 

512 

9000 

Phosphorus, yellow 

ton 

736 

670 

8 Q70 .. 

Formaldehyde 

ton 

1464 

1526 

17112 

Acetic acid 

ton 

3388 

3672 

41540 

Acetic acid anhydride 

ton 

221 

189 

2600 

Caprolactam 

ton 

608 

644 

7160 

Methanol 

ton 

5208 

5509 

61400 

Butanol 

ton 

2084 

2061 

25000 

Methyl chloride 

ton 

189 

203 

2400 

Dimethylformamid 

ton 

24 


j 275 

Palatinol 

ton 

466 

466 

•5500 

Softener Rodamoll 

ton 

230 

197 

2750 vi: 

Phthalic acid anhydride 

ton 

823 

814 

97^6 ■ 

Film base. nitro> 

1000 m2 

259 

197 

2850.-- 

Film base acetate 

1000 m2 

1440 

1472 

■■ ! 17300 ; 

Film, black/white 

1000 m2 

735 

747 

t 9248 . 

Film, color 

1000 m2 

273 

273 

3275 

X-ray film ■ ,a:: 

1000 m2 

144 

153 

1640 

Photo paper 

1000 m2 

754 

726 

8985 

• liteLriJvv ‘ 't'i * '•{ " ; 

ton 

9982 

9508 

; 123832,;. :' 


SEC 

RAT 

. ■ V 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/17 : CIA-RDP80T00246A041 300500001-7 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/17 : CIA-RDP80T00246A041300500001-7 


S EGRET 


mi 





S EC R E T 




V:* ^ . .. •’■ . ' 

•Jr.,;-;.'.' - 3 - 

- 


50X1-1 

... 

w 

January 19 5 8 


ITEM 

UNIT 

PLAN 

ACTUAL 1958 PLAN 

DDT 100# 

ton 

628 

626 

7380 

HOC 85 # - 

ton 

31 

36 

357 

Paint, oil base 

ton 

2568 

2656 

33082 

Paint, cellulose base 

ton 

1349 

1253 

16154 

Photogelatine 

ton 

24 

3° 

, ■ 317 

PVC powder ... 

ton 

4584 

4481 . 

t 54200 

PVC tubing , etc* 

ton 

916 

944 

?. 10670 

Polyetyrol i g-. 

ton 

279 

v : ' ^;299 

'fir 3300 

Acetylcellulose 

ton 

30 

^ V 12 

..■4; 540 

• Polya cry Initril 

ton 

67 

■ ( r'-6'6 

780 

Synthetic rubber 

ton 

6965 

6551 - - 

.,$2900 

Tires 

each* 

158686 

/ 131019 

1600000 

^Gasoline 

ton 

'27177 

19502 

320000 

-^Diesel fuel 

ton 

19530 

27068 

230000 

Benzol 

ton 

3169 

, 3093 

37250 

Crude phenol 

ton 

1302 ■ 

- 1155 

15693 

Refined phenol 

ton 

1212 : 

,1122 

14110 

Rayon cordu-rb^--^ 

ton 

546 

519 

7137 

Rayon 

ton 

1352 

' 1291 ; 

15012 

Copper rayon 

ton 

: 231 

•• ; 232 :. 

2418 

Cellulose B, W, and jute 
including subcontracting ton 

10034 

10104 

-1172591 

Perlon Manchester 

ton 

. 38 

■ . 38 ; 

710 

Perlon silk (Perlon-Seide) 

ton 

135 

126 

,;,7. 1465 

Perlon fiber 

ton 

199 

204 

2400 

PC Fiber 

ton . 

87 

•■88 

.1000 

Polyacr.y Initril fiber 

ton 

66 

65 

' 780 

Caustic lime 'Jfg- 

ton 

116438 

103037 

.1426971 

Textile cellulose^ | ; 1 

•ton/ 

6055 

6120 

71727 

Transparent M sheet ton 

74 

78 

900 

Alcohol rectified / 

,hectoliter 

44500 

47017 

514000 
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